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Lie. Carlos Jesus Yadir Lizardi Alvarez 
Coordinador General Juridico y Consultivo y 
Titular de la Unidad de Trans parencia 
Av. Marina Nacional No. 60, Cot. Tacuba 
C.P. 11410, Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico 
PRESENTE 


OFICIO No. COS/00O3O3/2G18 
Ciudad de Mexico a 30 de Julio dej 2018 


Pol it 


De conformidad con los artlculos 6° fraccion III, 14 y 16 primer parrafo de la Constitution , „ 
Llnidos Mexicanos; 39 de la Ley Org^nica de la Administration POblica Federal; 1,2,3,135 y }l T 
de Transparency y Acceso a la Informacion Piiblica; 2 apartado C, fraction X del Reglam 
Secretaria de Salud, 1,3, y 15 del Reglamento de la Comision Federal para la Protection Contr 
y en atencion a la soiicitud de acceso a la informacion piiblica gubemamental con numero de fi 
que a continuation se describe: 
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Por esta via les solidto amablemente acceso a LA ESTAOlSTICA de todos los CASOS de dispositivos 

dase II y III que Cofepris hai determinado redrar del mercado, desde el 2000 y haste la fecha de enln 
presente solidtud. (de preferentia en formato electronico, solo si lo tienen asl disponibfe) Ese listado debja 
los siguientes datos: * Fecha de la notification * Marca 0 denomination distintlva * DenominadOn ge 
Modelo, presentation, c6digo|o numero de catalogo. * Tipo y dase del dispositivo * Aiflo en que cada u 
dispositivos nfedicos obtuvieron su registro en Mexico. * Numero de registro sanitario. * RazOn soda! del 
registro sanitario Description del dispositivo medico. * En caso de existir modification del registro; 
modification, caracteristicas de la modification * Consecuencia del intidente 0 intidente ad verso * ^Qijii 
partidpantes de la tecnovigilainda en Mexico realizO la notificadOn? i,Un ComilO estatat de tecnovigiland 
Institutional de Farmacovigitancia, el titular del registro sanitario, un profesional de la salud 0 un us 
padente? Gratias....* (s/c). 

Modalidad de entrega de informadOn: PNT 
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Respecto a fa soiicitud de informacion se hace de su conocimiento que una vez real iza da la bi 
archivos fisicos y eiectronicos, :que se encontraran dentro del periodo del 2000 a la fecha, son 
dispositivos medicos clase II y III. 
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SALUD 

SECROARUdE SAtUD 



Qpfeprist^ 

Conr>Js3<Mi Fotl&e'ai par® ia PnoI occi6h 
ttjnEra Rtesgoa Sanitsrtos 


CARLOS JESUS YADIR LIZARDI ALVAREZ 
COORDINADOR GENERAL JURIDICO 
Y CONSULTIVO Y TITULAR DE LA UNIDAD 
DE ENLACE DE LA COFEPRIS 
PRESENTE 


COMISION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS 
OFICIO No.: CEMAR/1/ OR/ 266 /2018 


Ciudad de Mexico, a 


19 JUN 2018 


. 1A 


1 9 JUN. 2018 


v. i 


De conformidad con los articulos 6° fraction III, 14 y 16 primer parrafo de la ConWtucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Organica de la Administration Publica Federal; 1, 3,130,135,141 y 144 de la Ley 
Federal de Transparency y Acceso a la Informacion Publica; 2 apartado C, fraccion X del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Salud, 1,3, y 12 del Reglamento de la Comision Federal para la Protection Contra Riesgos Sanitarios; 
y Quinto fraccion IV y Decimo primero de las Modificaciones a los Lineamientos que deberan observar las 
Dependences y Entidades de la Administracion Publica Federal en la Reception, Procesamiento y tramite de las 
solicitudes de acceso a la informacion Gubernamental que formulen los particulares, publicados en el Diario Oficial de 
la Federation de fecha 2 de diciembre de 2008, en respuesta a las solicitudes de informacion que se listan a 
continuation, le comento lo siguiente: __ 



Fecha de recepcion en 
CEMAR 

Oficro 

No. de Solicitud 
de Informacion 

Information solrcitada 

1 

06deJuniode2018 

CGJC/UDE/4930/2018 

1215100467018 

41 Por esta via fes solitito amablemente acceso a LA ESTADlSTICA 
de todos los CASOS de dlspositivos medicos cfase 1] y III que 
Cofepris ha determinado retirar del mercado. desde el POflf) v haste 
fa fecha de entrada de la presente solicitud. (de preference en 
formate electrbnlco, solo si lo ilenen as! dispontble) Ese fistado 
debe contener los siguientes datos: Techa de la notification + 
Marca o denomination distlntiva *Denomlnacibn generica + Modelo P 
presentation, cbdigo o numero de catalogo, Tipo y clase de 
dispositivo * Ano en que cada uno de los disposilivos medicos 
obtuvienon su regEstro en Mexico, *numero de registro sanitario. 
*Razbn social del titular del registro sanitario description del ; 
dispositivo medico. En caso de existir; modification del regsitro , 
feha de modificacibn, caracterislicas de la modlfiacibn * 
Consecuencla del incidente o Incldente adverse. *£Quien de los 
participantes de la tecnovlgtlancia en Mexico realize la notification? 
^Lln comite estatal de tecnovlgtlancia, Centro Institutional de 
Farmacovigilancia, el titular del registro sanitario, un profesional de 
la salud o un usuario y/o paciertte? Gracias...."(sic) 
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SALUD 

SECRETARY DE SALUD 




Comisidn Federal p&m 1$ Projector* 
contra San Hams 


En respuesta a su solicitud con fundamento en el articulo 141 fraccion II de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica y en el articulo 12 del Reglamento de esta Comision Federal, despues de haber 
realizado una busqueda exhaustiva en la totalidad de los archivos fislcos y electronicos de la Comision de Evidencia y 
Manejo de Riesgos, le comento que la informacion requerida en dicha solicitud es INEXISTENTE, esto en virtud de 
que no obra en los archivos de esta Comision de Evidencia y Manejo de Riesgos (CEMAR) informacion relacionada 
con su solicitud, toda vez que de conformidad con el articulo 12 del Reglamento de esta Comision Federal, lo 
relacionado con “ retirar dej mercadci ', NO es una atribucion de esta Unidad Administrativa y la Comision de 
Operation Sanitaria podria contar con informacion relacionada a la solicitud, por lo cual, derivado del analisis a la 
normativa aplicable a la materia de la solicitud, NO se advierte obligacion alguna para contar con la informacion. 


Lo anterior con fundamento en el articulo 141 fraccion II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica en correlacion con el Criterio 7/17 emitido por el pleno del otrora Instituto Federal de Acceso a la 
Informacion Publica y Protection de Datos, el cual establece lo siguiente: 

Gasos en los que no es necesario que el Comite de Transparencia continue formalmente la inexistencia de la informacion. La Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacitin Publica 
establecen el pracedimlento que deben seguir los sujetos obligados cuando la informacion salicitada no se encuentre en sus archivos; el 
cual Implies, entre otras cosas, que el Comite de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las areas competentes que 
hublesert realizado la busqueda de la informacion. No obstante to anterior, en aquellos casos en que no se advferta obligacion alguna de los 
sujetos obligados para contar con la informacion, derivado del analisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y ademas no se 
tengan elementos de convicdon que permitan suponer que esta debe obrar en sus archivos, no sera necesario que el Comite de 
Transparencia emita una resolucibn que confirme la inexistencia de la informacion. 

Sin otro particular, reciba un cordial safudo. 


SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

LA COMISIONADA DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS 



M. EN C. ROCIO DEL CARMEN ALATORRE EDEN WYNTER 


ccp Matiana Ramirez Aguilar. Suglgnte de la Comisionada de Evidencia y Manejo de Riesgos ante el Comite de Informacion.- para su conocimiento 
RAEW / jif&A i JJH^/ JSfJp 

VOLANTE NO OEMR18000990 CLASIFICACiON ARCHIVISTA: 14S.9.2.1 
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